水ミ主意 


参本機はキャビネットの背が高いため設置の際には転倒しないようにご配慮くださし、。 
ぐ！5ついた台の上や傾いた所、厚手のじゅうたんの上など不を定な場所に置かない 
でください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることびあります。 


参また転倒防止のためキャビネット背面に設けてあるをち2力所の穴に太さ 4 mm 、 
長さ1已 mm 程度のヒートンなどを使って丈夫なひもまたはチェーンを取り付け、 
壁などに固定してください。 



参壁はその材質、核などの位置により、ネジの保持強度に大きな差び出ますので取り 
付けに際しては、十分ごを意ください。（専門業をにご相談ください。） 


SN 吕93已已444 




